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Parque Natural Municipal David Victor Farina, em Aracruz (ES)

O Parque Natural Municipal David Victor Farina é uma área protegida de Mata Atlântica em Aracruz, no norte do Espírito Santo. Foi criado pelo Decreto Municipal 6.144, de 27 de julho de 1995, e é administrado pela Prefeitura de Aracruz.




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Natural Municipal David Victor Farina
	Categoria	parque natural municipal (proteção integral)
	Administração	Prefeitura Municipal de Aracruz
	Estado e município	Espírito Santo; Aracruz
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	44 hectares (ato e CNUC)
	Criação	Decreto Municipal 6.144, de 27 de julho de 1995; nome atual pelo Decreto 14.558, de 13 de outubro de 2005; limites revistos pelo Decreto 18.566, de 11 de setembro de 2008
	Plano de manejo e conselho	O CNUC registra plano de manejo, mas não conselho (julho de 2026)





Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC).




Onde fica




O parque fica em Aracruz, no norte do Espírito Santo, segundo o CNUC.




O que protege




Segundo o CNUC, a área é de Mata Atlântica, e o parque tem plano de manejo.




Como foi criado




O parque foi criado em 27 de julho de 1995, pelo Decreto Municipal 6.144. Recebeu o nome atual pelo Decreto 14.558, de 13 de outubro de 2005, e teve os limites revistos pelo Decreto 18.566, de 11 de setembro de 2008, segundo o CNUC. Em 2012, a Lei Municipal 3.551 autorizou Aracruz a doar à União uma área pública para a sede administrativa das unidades de conservação federais e do parque, com acesso livre garantido à área do parque.




Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais do Espírito Santo.




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o parque natural municipal David Victor Farina? Em Aracruz, no norte do Espírito Santo.
 
 Quando foi criado? Em 27 de julho de 1995, pelo Decreto 6.144.
 
 Qual é o tamanho? 44 hectares.
 
 O parque tem plano de manejo? Sim, segundo o CNUC (julho de 2026).
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